Informe ey Adultos Informe SATI-0 


Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2017 Cantidad de Pacientes: 21326 


Rango de días del informe: 365 Cantidad Total de Pacientes: 21326 
Min. Estadía: 1 Max Estadía: 336 Estadía Media: 6,72 Modo Estadía: 1,00 Mediana Estadía: 3,00 Desvío Estándar: 12,54 


Mortalidad en UTI: 3733 17,50 % Mortalidad Esperada: 20,63 % (RME: 0,85 ) 
Días/Paciente: 143283 


TOTAL % 
Episodios con escaras 342 1,60 
Pacientes con ARM y VNI 972 4,56 
Pacientes con ARM y VI 6236 29,24 
Episodios con neumonía asociada a ARM 777 12,46 
Pacientes con catéter venoso central ( CVC) 7410 34,75 
Episodios con infecciones asociadas a CVC 176 2,38 
Pacientes con Sonda Vesical (SV) 12562 58,90 
Episodios con infección urinaria asociada a SV 263 2,09 
Episodios con deslizamientos no programados de la cama 28 0,13 
Reingresos 918 4,30 
Pacientes del Sexo Femenino 8465 39,69 
Pacientes del Sexo Masculino 12861 60,31 


Modo Mediana Total % Mínimo Máximo Media SD 


APACHE 8,00 13,00 1,00 56,00 1464 8,90 
TISS 23,00 21,00 1,00 6400 22,16 8,09 
Edad 64,00 60,00 16,00 10100 5752 18,90 
Días Cama de Pacientes con ARM y VI 1,00 5,00 61.375,08 4283 1,00 326,00 925 13,50 
Días Cama de Pacientes con ARM y VNI 1,00 2,00 3.568,44 2,49 1,00 49,00 3,50 5,21 
Días Cama de Pacientes con CVC 2,00 5,08 79.761,06 55,67 1,00 336,00 8,19 13,42 
Días Cama de Pacientes con SV 1,00 4.00 102.792.000 71,74 1,00 360,00 7,62 12,77 
Incidencia de Neumonía Asociada a ARM (y VI) c/1000 días 12,66 
Incidencia de Infección asociada a CVC c/1000 días 2,21 


Incidencia de Infección Urinaria asociada a SV c/1000 días 


2,06 


